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PART III 
Irrigation Department 


ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 

ലൈസൻസിന്റെ സാക്ഷ്യ പ്പെടു ത്തിയ പകർപ്പ്, ലേബർ 

കോൺടാക്റ്റ് സഹ ക രണ സം ഘ ങ്ങ ൾ ജോയിന്റ് 
നമ്പർ ഡി6 - 838 / 2016. 

2018 മാർച്ച് 23 . 

രജിസ്ട്രാർ നൽകുന്ന നടപ്പ് വർഷത്തെ യോഗ്യതാ പ്രമാണം, 
- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി കൊല്ലം കെ . എ . പി . കൈവശ പ്രവൃത്തികളുടെ കണക്ക്, അവർക്കെടുക്കാവുന്ന 
(എൽ. ബി . ) ഡിവിഷൻ നമ്പർ 5 എക് സി ക്യുട്ടീവ് പ്രവൃത്തികളുടെ സാമ്പത്തിക പരിധി, സൊസൈറ്റികൾക്ക് 
എഞ്ചിനീയർ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് 

ബാധകമായ നിബ ന്ധ ന കൾ മുതലായവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്, ജലവിഭവ വകുപ്പുകളിലെ രജിസ്റ്റർ പ്രമാണം ( ബ ന്ധ പ്പെട്ട ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാറിൽ നിന്നും 
ചെയ്തിട്ടുള്ള നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള അംഗീ കൃ ത 

ലഭിച്ചത്) എന്നിവ ദർഘാസിനൊടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
കരാറുകാരിൽ നിന്നും മത്സര സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ 

കൂടാതെ ദർഘാസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ - 200 വിലയുള്ള 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്ര വച്ച 

മുദ്ര പ ത ത്തിൽ (പഥമ കരാർ ദ ർ ഘാ സി നോ ടൊപ്പം 
കവറു ക ളിൽ 17 - 4 - 2018 , 2 മണിവരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 

സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കരാറുകാർ 
ത പാ ലിൽ ക്ഷണിച്ചു കൊ ള്ളു ന്നു . കൊറിയർ വഴിയോ 

അവരുടെ പാൻ കാർഡിന്റെ അസ്സൽ പകർപ്പും സമർപ്പിക്കേ 
നേരിട്ടോ സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 

ണ്ടതാണ്. 
തപാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാലതാമസങ്ങൾക്ക് ഈ ഓഫീസ് 
ഉത്തരവാദി ആയിരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന - ജലസേചന വകുപ്പിലും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലും 
ദിവസം അ വ ധി യാ യാൽ അതിന്റെ അടുത്ത പ്രവൃത്തി - ദ ർ ഘാ സു കളെ സംബ ന്ധിച്ച് നില വിലുള്ള എല്ലാ 
ദിവസം പ്രസ്തുത സമയം വരെ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കു നിബന്ധനകളും ഈ ദർഘാ സിനും ബാധകമാ യിരിക്കും. 
ന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ അന്നേദിവസം 3- ന് ഹാജരായിട്ടുള്ള ദർഘാസ് പമാ ണ ത്തിന്റെ വില (ട്രഷറിയിൽ നിർദ്ദിഷ്ട 
കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. അക്കൗണ്ടിൽ അടച്ച് രസീത് ഹാജ രാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ക് 
ദർഘാസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കരാറുകാർ അവരുടെ കരാർ ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. 


Gaz. No. 15 /2018 /DTP ( Irrigation ). 


10th APRIL 2018) 


IRRIGATION DEPARTMENT 


പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി - 6 മാസം. 


കമ ദർഘാസ് നമ്പരും 

നിരതദ്രവ്യം 
നമ്പർ 

പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

അടങ്കൽ തുകയും 
1 05 / ഇഇ/ കെ . ഐ . പി ./ കെഎൽഎം./ 2017 - 18 - 

കെ . ഐ . പി.(ആർ. ബി) ചവറ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിയുടെ 
ചെയിനേജ് 3000 മീറ്ററിനും 3020 മീറ്ററിനും 
ഇടയിലുള്ള ടണലിന്റെ ചോർച്ച മാറ്റാനുള്ള 
അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 3,25,000 | 8 , 150 


കരാറുകാരന്റെ യോഗ്യത " ഡി യും ഉപരിയും. 

ദർഘാസ് വിതരണം ചെയ്യുന്ന തീയതിയും 
സമയവും - 12 - 4 - 2018, 3 മണിവരെ. 

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ സ്വീക രിക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും - 17 - 4 - 2018, 2 മണിവരെ. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
17 - 4 - 2018 , 3 മണി. 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, കെ . ഐ . പി .(എൽ. ബി ) 
ഡിവിഷൻ നമ്പർ 5, 

(ഒപ്പ്) 
കൊല്ലം. 

എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയർ. 


8 ,750 


2 06 ഇന/ കെ . ഐ . പി ./ കെ .എൽഎം. 2017 - 18 

കെ. ഐ . പി (എൽ. ബി)പമ്പൂർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിയുടെ 
ചെയിനേജ് 3500 മീറ്ററിൽ ഓപ്പൺ കനാലിന്റെ 
റീലൈനിംഗും ബലപ്പെടുത്തലും ചെയ്യുന്ന 

തിനുള്ള പ്രവൃത്തികൾ - 3,50, 000 
3 07/ ഇഇ)/ കെ . ഐ . പി. കെഎൽഎം./ 2017- 18 

കെ . എ . പി . ( എ ൽ . ബി ) ചാത്തന്നൂർ താഴം 
മൈനർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി ചെയിനേജ് 1500 
മീറ്ററിൽ കനാലിന്റെ വശങ്ങൾ ബലപ്പെടുത്തലും 

ലൈനിംഗും ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രവൃത്തികൾ - 
- 4,59, 000 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


11, 500 


4 08 / ഇഇ കെ . ഐ . പി . കെഎൽഎം./ 2017 - 18 

(എൽ. ബി ) കൊല്ലം ആശ്രാമം കെ . ഐ . പി . 
ക്യാമ്പസിലുള്ള ഡിവിഷൻ 5, സബ്ഡിവിഷൻ 
13 , മറ്റ് സെക്ഷൻ ആഫീസ് കെട്ടിടങ്ങളുടെ 
വാർഷിക അറ്റകുറ്റ പ്പ ണി കളും കെ . ഐ . പി . 
( എ ൽ . ബി ) സക്ഷ ൻ ആ ഫീസിലേക്ക് 
ജി. പി.എസ്. വാങ്ങുന്നതിനുമുള്ള പ്രവൃത്തികൾ 
S 3,64, 000 


9 , 100 


5 


നമ്പർ ഡി3 - 2167 / 2004. 

2018 മാർച്ച് 28. 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി ചിറ്റൂർപ്പുഴ ജല സേ ചന 
വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ പറയുന്ന 
(പ്രവൃത്തികൾക്കു വേണ്ടി 2018 ഏപ്രിൽ 18 -ാം തീയതി 
ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിവരെ മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ താഴെ ഒപ്പിട്ടിട്ടുള്ള 
അ ധി കാ രിയുടെ ഓഫീസിൽ അന്നേദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് 
2.30 മണിക്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം 
അ ധി കാ ര പ്പെ ടു ത്തുന്ന മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോ അപ്പോൾ 
ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 

- ദർഘാസ് പ്രമാണവും മറ്റു വിശദാംശങ്ങളും 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും 
2018 ഏപ്രിൽ 12 -ാം തീയതി ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ ഓഫീസ് 
സമയങ്ങളിൽ രേഖാമൂലം അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ ജലസേചന വകുപ്പിലെ അംഗീകൃത 
കരാറുകാർക്കു മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. കരാറുകാരൻ " സി 
ക്ലാസും അതിനു മുകളിലുമുള്ളവരായിരിക്കണം. ദർഘാസ് 
പ്രമാണങ്ങൾ അന്യോന്യം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു . 
ആവശ്യമായ നിരതദ്രവ്യം നിയമാനുസൃതമായ രീതിയിൽ 
കെട്ടിവെച്ച് രേഖകൾ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
പേരിൽ ചാർത്തേ ണ്ട താ കു ന്നു . അല്ലാത്ത ദർഘാ സു കൾ 
നിരസിക്കുന്നതായിരിക്കും. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളുടെ വില 
അടച്ചാൽ യാതൊരു കാര ണ വ ശാലും മടക്കി ക്കൊ ടു 
ക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ രജിസ്റ്റേർഡ് തപാൽ വഴി മാത്രമേ 
സ്വീക രി ക്കുകയുള്ളു. കൊറിയർ സർവ്വീസ് മുഖേന 
അ യ യ്ക്കുന്ന ദർഘാ സു കൾ പരി ഗ ണി ക്കു ന്ന ത ല്ല . 
തപാൽ തകരാറുകൾ മൂലമോ മറ്റോ കാലതാമസം വന്നാൽ 
ഈ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിന് യാതൊരു ഉത്തര വാദിത്വവും 
ഉണ്ടാ യി രി ക്കു ന്നതല്ല. 2 മണിക്കു ശേഷം ലഭിക്കുന്ന 
ദർഘാസുകളും കവറിനു പുറത്ത് പ്രവർത്തിയുടെ പേരും 
നമ്പരും ആലേഖനം ചെയ്യാത്ത ദർഘാസുകളും നിരസിക്കുന്ന 
താണ്. 


09 / ഇഇ- കെ . ഐ . പി ./ കെഎൽഎം./ 2017 - 18 

ക . എ . പി . ( എ ൽ . ബി ) ത ങ്ങ വിള 
ഡി സ് ടി ബ ട്ട റി യു ടെ ചെ യി നേജ് 
0 മീറ്ററിനും 1000 മീറ്ററിനും ഇടയിലെ പൊട്ടി 

പൊ ളിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ഭാഗത്തെ അറ്റകുറ്റ 
പണികൾ - 4,55, 000 
10/ ഇഇ - കെ . ഐ . പി. കെഎൽഎം./ 2017 -18 

ക . എ . പി . ( എ ൽ . ബി ) മൈലംകുളം 
ഡിസ് ടിബട്ടറിയുടെ ചെയി നേജ് 1600 
മീറ്ററിനും 1750 മീറ്ററിനും ഇടയിലെ പൊട്ടി 

പൊ ളിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ഭാഗത്തെ അറ്റകുറ്റ 
പണികൾ - 4,43,000 


11, 400 


11, 100 


11/ ഇഇ/ കെ . ഐ . പി ./ കെഎൽഎം./2017 -18 - 

കെ . എ . പി .(എൽ. ബി ) കുള ക്കട ബാഞ്ച് 
ക നാ ലിന്റെ ചെയി നേജ് 6465 മീറ്ററിനും 
6540 മീറ്ററിനും ഇടയിലെ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് 
കിടക്കുന്ന ഭാഗത്തെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 
- 3 , 49 , 000 


8 ,800 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില കമനമ്പർ 1, 2 , 7 
ഇവയ്ക്ക് - 700 + ജി .എസ്. റ്റി., ക്രമനമ്പർ 3- നും 5- നും 
- 1,000 + ജി.എസ്. റ്റി., ക്രമനമ്പർ 4 - ന് - 800 + ജി.എസ്. റ്റി., 
ക്രമനമ്പർ 6 - ന് - 900 + ജി.എസ്. റ്റി. 


കേരള പൊതു മ രാ മത്ത്/ ജല സേ ചന വകു പ്പിലെ 
ദർ ഘാ സു കളെ സംബ ന്ധിച്ച് നില വിലുള്ള മറ്റെല്ലാ 
വ്യവ സ്ഥ കളും ഇതിനും ബാധക മാ യി രിക്കും. ഓരോ 
പ്രവർത്തിക്കും സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളോടൊപ്പം 
- 200 - ൽ കുറയാത്ത മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി 


10th APRIL 2018 ) 


IRRIGATION DEPARTMENT 


ടൈപ്പ് ചെയ്ത്പൂരിപ്പിച്ച് അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതും അല്ലാത്തവ 
നിരസിക്കുന്നതുമായിരിക്കും. കൂടാതെ കാലാകാലങ്ങളിൽ 
ഗവൺമെന്റ് നിഷ്കർഷിക്കുന്ന നിയ മ ങ്ങ ൾക്കും 
നികുതികൾക്കും വിധേയമായിരിക്കും. 
കമ ദർഘാസ് നമ്പരും 

നിരതദ്രവ്യം 
നമ്പർ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

അടങ്കൽ തുകയും 
22/ 2017 - 18 / CPP- KKPS കുന്നങ്കാട്ടുപതി മെയിൻ 
കനാലിലെ ചെയിനേജ് 14/500 കി. മീറ്റർ 
മു ത ൽ 14 / 6 0 0 കി . മീറ്റർ വരെയുള്ള 
ഭാഗങ്ങളിലെ അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപണികൾ - 
- 5 ലക്ഷം 

12 ,500 


( 1) 


( 3 ) 


2 23 / 2017 - 18 / WP - വാളയാർ മെയിൻ കനാലിന്റെ 
ചെയിനേജ് 5/ 600 കി. മീറ്റർ മുതൽ 7 / 500 
കി . മീറ്റർ വരെയുള്ള കരിങ്കൽ പാർശ്വ 
ഭിത്തിയുടെ അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപണികൾ - 
- 5 ലക്ഷം 


12 , 500 


3 24/ 2017 -18 / CPP- MLBC - മേലെ പുതുശ്ശേരി 

ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിയിലെ ചെയിനേജ് 0 / 000 
കി. മീറ്റർ മുതൽ 0/ 500 കി. മീറ്റർ വരെയുള്ള 
ഭാഗ ങ്ങ ളിലെ അടി യ തിര അറ്റ കു റ്റ 
പണികൾ – 4 ലക്ഷം 

| 10 , 000 


3 


ദർ ഘാ സ് ഫോറത്തിന്റെ വില കമനമ്പർ 1 - നും , 
2 - നും - 1, 000 + ജി . എസ് . ടി., ക്രമനമ്പർ 3 - ന് - 800 + 
ജി. എസ്. ടി . 


പണ മ ടച്ച് ആ വ ശ്യ പ്പെട്ടാൽ ദർഘാസ് പമാ ണ ങ്ങ ൾ 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. അംഗീകൃത കരാറുകാരുടെ നിലവിലുള്ള 
രജിസ്ട്രേഷൻ കാർഡ് ഹാജരാക്കിയാൽ മാത്രമേ ദർഘാസ് 

ഫോറം നൽകപ്പെടുകയുള്ളൂ. 2018 ഏപ്രിൽ മാസം 25 -ാം 
തീയതി വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ തപാലിൽ ലഭിക്കുന്ന 
ദർഘാസുകൾ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. അന്നേ ദിവസം 
തന്നെ വൈകു ന്നേരം 4 . 30 മണിയ്ക്ക് ക് എക്സ് സി കട്ടീവ് 
എഞ്ചി നീ യ റോ അ ദ്ദേ ഹം ചുമ ത ല പ്പെ ടു ത്തു ന്ന 
മറ്റുദ്യോഗസ്ഥരോ തൽസമയം ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പരും 
കമ 

നിരതദ്രവ്യം 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
നമ്പർ 

അടങ്കൽ തുകയും 

- ( 2 ) 
ഡി . ബി . - റ്റി . ആ ർ . - 01 / 2 017 - 18 | ഇ . ഇ - 1, 900 
മുള്ളൻകൊല്ലി പഞ്ചായത്തിലെ മരക്കടവ് 
ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയുടെ വാർഷിക 
അ റ്റ കു റ്റ പ്പ ണി ക ൾ ( ഇ ല ക് ( ടി ക്ക ൽ 

പ്രവർത്തികൾ) - 76, 000 
2 ഡി . ബി . - റ്റി . ആ ർ - 02 / 2 017 - 18 | ഇ . ഇ - 4,350 
പുൽപ്പള്ളി പഞ്ചായത്തിലെ പാക്കം ലിഫ്റ്റ് 
ഇ രി ഗ ഷ ൻ പ ധ തി യു ടെ വാർഷിക 
അ റ്റ കു റ്റ പ്പ ണി ക ൾ ( ഇ ല ക് ടി ക്ക ൽ 
പ്രവർത്തികൾ) - - 1,74,000 
ഡി . ബി . - റ്റി . ആ ർ - 03| 2 017 - 18 ( ഇ . ഇ - 3,800 
പുൽപ്പള്ളി പഞ്ചാ യ ത്തിലെ ചെറിയ മല 
ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയുടെ വാർഷിക 
അ റ്റ കു റ്റ പ്പ ണി ക ൾ ( ഇ ല ക് ( ടി ക്ക ൽ 
പ്രവർത്തികൾ) - 1,52,000 
ഡി . ബി . - റ്റി . ആ ർ - 0 4 / 2 017 - 18 | ഇ . ഇ - 4,700 
മുള്ളൻകൊല്ലി പഞ്ചായത്തിലെ പെരിക്കല്ലൂർ 
ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയുടെ വാർഷിക 
അറ്റ കു റ്റ പ്പ ണി ക ൾ ( ഇ ല ക് ടി ക്ക ൽ 
പ്രവർത്തികൾ) - 1,88, 000 
ഡി . ബി . - റ്റി . ആ ർ - 05 / 2 017 - 18 ഇ . ഇ - 5,000 
മുള്ളൻകൊല്ലി പഞ്ചായത്തിലെ കൊളവള്ളി 

സ്റ്റേജ്- 1 ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയുടെ 
വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ( ഇലക്ട്രിക്കൽ 
പ്രവർത്തികൾ) - - 2,00,000 
ഡി . ബി . - റ്റി . ആ ർ - 0 6 / 2 017 - 18 / ഇ . ഇ - 3, 250 
മുള്ളൻകൊല്ലി പഞ്ചായത്തിലെ കൊളവള്ളി 

സ്റ്റേജ്- 2 ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയുടെ 
വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ( ഇലക്ട്രിക്കൽ 
പ്രവർത്തികൾ) - 1,29, 000 
ഡി . ബി . - റ്റി . ആ ർ - 07/ 2 017 - 18 / ഇ . ഇ - 2,450 
സുൽത്താൻബത്തേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ 
ബട്ടുവാടി ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയുടെ 
വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ( ഇലക്ട്രിക്കൽ 
പ്രവർത്തികൾ) - - 98,000 
ഡി . ബി . - റ്റി . ആ ർ - 08 ( 2 017 - 18 | ഇ . ഇ - 1,900 
കോട്ടത്തറ പഞ്ചായത്തിലെ ചെറുപുഴ ലിഫ്റ്റ് 
ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയുടെവാർഷിക അറ്റകുറ്റ 
പണികൾ ( ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രവർത്തികൾ) 

76 , 000 


കാലാവധി - 6 മാസം. 


ചിറ്റൂർപ്പുഴ ജലസേചന വിഭാഗം 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 

( ഒപ്പ്) 
ചിറ്റൂർ. 

എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയർ. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 
( പോസ്റ്റൽ ടെണ്ടർ ) 


നമ്പർ ഡി1- ടെണ്ടർ /2018. 

2018 മാർച്ച് 17. 
- കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി ജലസേചന വകുപ്പ് 
ചെറു കിട ജ ല സ ചന വിഭാഗം സുൽത്താൻ ബ ത്ത രി 
ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ പറയുന്ന 
( പ്രവൃത്തികൾക്ക് നിശ്ചിത യോഗ്യ ത യുള്ള അംഗീകൃത 
കരാറുകാരിൽനിന്നും മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള മുദ്രവെച്ചതും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും ദർഘാസ് നമ്പറും കരാറുകാരന്റെ 
മുഴു വൻ മേൽ വിലാ സവും വ്യക്ത മാ യി ആ ലേ ഖനം 
ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമായ കവറുകളിൽ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. 
ദർ ഘാ സു കൾ പോസ്റ്റൽ ഡിപ്പാർട്ടു മെ ന്റ് മു ഖാ ന്തിരം 
രജിസ്റ്റേർഡ് തപാലിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം. 
കൊറിയർ സർവ്വീസ് മുഖാന്തിരമോ നേരിട്ടോ ഉള്ള ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. തപാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാലതാമസത്തിന് 
ഈ വകുപ്പ് ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല. 2018 ഏപ്രിൽ 
മാസം 16 -ാം തീയതി മുതൽ 19 -ാം തീയതി വരെയുള്ള 
പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ 10 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം 
5 മണിവരെ ചെറു കിട ജല സേചന വിഭാഗം 
സുൽത്താൻ ബ ത്ത രി ഡിവി ഷൻ എക് സി ക ട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നും രേഖാമൂലം രൊക്കം 


8 


9 


1,600 


ഡി . ബി . - റ്റി . ആ ർ – 09 / 2 017 - 18 | ഇ . ഇ - 
എട വക പഞ്ചാ യ ത്തി ല ക മ്മ ന ലിഫ്റ്റ് 
ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയുടെ വാർഷിക അറ്റകുറ്റ 
പണികൾ ( ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രവർത്തികൾ) - 


- 63, 000 


10th APRIL 2018 ] 


IRRIGATION DEPARTMENT 


(1) 


( 2 ) 


( 3 ) 


ദർഘാസ് പമാ ണ ത്തിന്റെ വില - കമനമ്പർ 17 - ന് 
- 300 + - 54 ( ജി .എസ്. ടി .) , മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് - 500 + S 90 
- ( ജി .എസ് . ടി.) 


10 


2, 850 


11 


2, 850 


- പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി - 1 മാസം. 

കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത - പി. ഡബ്ലൂ . ഡി ഇലക്ട്രിക്കൽ 
" സി ക്ലാസും ഉപരിയും. 

ലേബർ കോൺടാക്റ്റ് സൊസൈറ്റികൾ രജി. 
കാർഡിനോടൊപ്പം അവർ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന പണികളുടെ 
ആകെ അടങ്കൽ തുകയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതാത് രജിസ്ട്രാറിൽ 
നിന്നും വാങ്ങി ദർഘാസ് ഫോറ ത്തി നുള്ള അപേ ക്ഷ 
യോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ 
കരാറുകാർ പരസ്പരം കൈമാറുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. 


12 


4 , 450 


13 


1,900 


- ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന ദിവസം പൊതു അവധി 
പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം 
അതേ സമയത്ത് ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതാണ്. നിരതദ്രവ്യം 
ചെറുകിട ജലസേചന വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
പേരിൽ പ്ലഡ്ജ്ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്ത ദർഘാസുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. 


ഡി . ബി . - റ്റി . ആ ർ - 10 / 2 017 - 18 / ഇ . ഇ - 
എടവക പഞ്ചായത്തിലെ പായോട് സൗത്ത് 
ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയുടെവാർഷിക 
അറ്റ കു റ്റ പ്പ ണികൾ ( ഇ ലക് ടിക്കൽ 
പ്രവർത്തികൾ) - 1, 13, 399 
ഡി . ബി . - റ്റി . ആ ർ - 11 / 2 017 - 18 / ഇ . ഇ - 
എടവക പഞ്ചായത്തിലെ പായോട് നോർത്ത് 
ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയുടെവാർഷിക 
അറ്റകുറ്റ പ്പ ണികൾ ( ഇലക്ട്രിക്കൽ 
പ്രവർത്തികൾ) - 1, 14, 000 
ഡി . ബി . - റ്റി . ആർ- 12 | 2017 - 18 | ഇ . ഇ 

വ ള്ള മു ണ്ട് പഞ്ചാ യ ത്തിലെ കക്കടവ് 
ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയുടെ വാർഷിക 
അറ്റകുറ്റ പ്പ ണികൾ ( ഇലക്ട്രിക്കൽ 
പ്രവർത്തികൾ) - 1,77 ,000 
ഡി . ബി . - റ്റി . ആർ- 13 | 2017 - 18 / ഇ . ഇ - 
മാനന്തവാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ താന്നിക്കൽ 
ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയുടെ വാർഷിക 
അ റ്റ കു റ്റ പ്പ ണി ക ൾ ( ഇ ല ക് ( ടി ക്ക ൽ 
പ്രവർത്തികൾ) - 76,000 
ഡി . ബി . - റ്റി . ആ ർ - 14 | 2017 - 18 / ഇ . ഇ - 
മാനന്തവാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ കൊയിലേരി 
ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയുടെ വാർഷിക 
അറ്റ കു റ്റ പ്പ ണി ക ൾ ( ഇ ല ക് ടി ക്ക ൽ 

പ്രവർത്തികൾ) - 1,79 , 000 
- ഡി . ബി . - റ്റി . ആ ർ - 15 / 2 017 - 18 | ഇ . ഇ 
മാനന്തവാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ കൂടൽ 

സ്റ്റേജ്- 1 ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയുടെ 
വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ( ഇലക്ട്രിക്കൽ 
പ്രവർത്തികൾ) - 1,63, 000 
ഡി . ബി . - റ്റി . ആ ർ - 16 | 2017 - 18 | ഇ . ഇ - 
മാനന്തവാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ കൂടൽ 

സ്റ്റേജ്- 2 ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയുടെ 
വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ( ഇലക്ട്രിക്കൽ 
പ്രവർത്തികൾ) - 1,74, 000 
ഡി . ബി . - റ്റി . ആർ- 11 / 2 017 - 18 ഇ . ഇ 
നൂ ൽ പൂ ഴ പഞ്ചാ യ ത്തി ല ക ല്ലൂർപ്പുഴ 
ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയുടെ വാർഷിക 
അ റ്റ കു റ്റ പ്പ ണി ക ൾ ( ഇ ല ക് ( ടി ക്ക ൽ 
പ്രവർത്തികൾ) - 18 ,000 


14 


4,500 


- ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ - 200 വിലയുള്ള 
മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക കരാർ അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 
അല്ലാത്തവ നിരസിക്കുന്നതാണ്. പ്രവൃത്തികൾക്ക് ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിച്ച ശേഷം പ്രവർത്തി ലഭിച്ച കരാറുകാരൻ അസ്സൽ 
ഉടമ്പടി വെയ്ക്കാതെ ഒഴിഞ്ഞു മാറു ക യാ ണെ ങ്കിൽ ആ 
കാരണം കൊണ്ട് പവൃ ത്തികൾ വേറെ കരാ റു കാ രനെ 
ഏൽപ്പിക്കേണ്ടി വന്നാൽ അതുമൂലം സർക്കാറിനുണ്ടാകുന്ന 
എല്ലാ നഷ്ട ങ്ങ ൾക്കും ഇത്ത ര ത്തിൽ ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്ന 
കരാറുകാരൻ ഉത്തരവാദിയായിരിക്കും. 
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4 , 100 
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4 , 3 5 0 


കേരള ജലവിഭവ വകുപ്പിലെ ദർഘാസുകളെ സംബന്ധി 
ച്ചുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമാ 
യിരിക്കും. ദർഘാസുകൾ സംബന്ധിച്ച അന്തിമ തീരുമാനം 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. 


17 


450 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, ചെറുകിട 
ജലസേചന വിഭാഗം, 
സുൽത്താൻബത്തേരി- വയനാട്. 


- ( ഒപ്പ്) 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ. 


